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2 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 330 del 13 dicembre 1976 


CONCORSI ED ESAMI 


MINISTERO DELLA SANITA 


Sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici di 
esami nazionali di idoneità ospedaliera, sessione anno 1975. 


IL MINISTRO PER LA SANITA' 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami 
rniatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che 11 prof. Caschera Francesco ha comuni 
cato la propria rinuncia all'incarico di componente della com- 
missione predetta per motivi di lavoro; 

Visto 11 decreto deli Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto Part. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


1] prof. Bancheri Salvatore, primario dell'ospedale civile di 
Gorizia, è nominato componente della commissione esaminatri- 
ce dell'esame nazionale di idoneità a primario di anatomia ed 
istologia patologica che si terrà a Roma il giorno 2 luglio 1976 
i sostituzione del prof. Caschera Francesco rinunciatario. 

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti 


per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 19 giugno 1976 
Il Ministro: DAL FALCO 


Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 124 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
410 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto :l proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami 
‘patrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che 1 prof. Nuzzolillo Luigi ha comunicato 
la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione 
‘predetta per impegni precedentemente assunti; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Tì prof. Colombini Marino, dirigente superiore medico del 
Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione 
esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di 
angiologia che si terrà a Roma il giorno 1° luglio 1976 in sosti- 
tuzione del prof. Nuzzolillo Luigi rinunciatario. 

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

Roma, addì 30 giugno 1976 
I’ Ministro: DAL FALCO 


Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 119 


IL MINISTRO PER LA SANITA' 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 


Visto il proprio decreto in daia 3i maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, resistro n. 5, foglio n. 134; 


Considerato che il prof. Giordano Mario ha comunicato 
la propria rinuncia all'incarico di componente della commis- 
sione predetta per motivi di salute; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 


Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 


Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il prof. Di Giuseppe Francesco, primario dell'ospedale G.M. 
Lancisi di Ancona, è nominato componente della commissione 
esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di 
angiologia che si terrà a Roma il giorno 1° luglio 1976 in sosti. 
tuzione del prof. Giordano Mario rinunciatario. 


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Difficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 30 giugno 1976 
11 Ministro: DAL FaLco 


Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 120 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cuì sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami. 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 


Considerato che il dott. Falanga Liborio ha comunicato la 
propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione 
predetta per motivi di lavoro; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
70 1969, n. 130; 


Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il dott. Prestinaci Gregorio, direttore di sezione del Mini 
stero della sanità, è nominato segretario della commissione esa- 
minatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirur- 
gia maxillo-tacciale che si terrà a Roma il giorno 5 lugtio 1976 
in sostituzione del doit. Falanga Liberio rinunciatario. 


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Rcpubblica italiana, 

Roma, addì 19 giugno 1976 
Il Ministro: DAL FAaLc0 


Registrato alla Corte dci conti, addì 11 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 18 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 330 del 13 dicembre 1976 


IL MINISTRO PER LA SANITA' 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con fl 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami- 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il prof. Basile Attilio ha comunicato la pro- 
pria rinuncia all'incarico di componente della commissione pre 
detta per motivi di lavoro; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il prof. Tesauro Beniamino, direttore dell’istituto di pato- 
logia speciale chirurgica e propedéutica, clinica Università di 
Napoli, è nominato componente della commissione esaminatrice 
dell'esame nazionale: di idoneità a primario di chirurgia pedia- 
trica che si terrà a Roma il giorno 15 luglio 1976 in sostituzione 
del prof. Basile Attilio rinunciatario. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 5 luglio 1976 
Il Ministro: DAL FaLco 


Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 126 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il presidente dell'ospedale civile di Bolzano 
ha comunicato il decesso del prof. Pittschieler Karl, componente 
della commissione predetta; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il prof. Bartolomucci Ermelindo, primario degli ospedali 
riuniti per bambini di Napoli, è nominato componente della 
commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a pri 
marro di chirurgia pediatrica che si terrà a Roma il giorno 15 lu- 
glio 1976 in sostituzione del prof. Pittschieler Karl deceduto. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 5 luglio 1976 
Il Ministro: Dar FaLco 


Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. IMI 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con Il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami. 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che la dott.ssa Barra Caracciolo Di Basciano 
Tommasina ha comunicato la propria rinuncia all’incarico di se 
gretario della commissione predetta per motivi di servizio; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il dott. Campanelli Walter, consigliere del Ministero della 
sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice 
dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia pedia- 
trica che si terrà a Roma il giorno 13 luglio 1976 in sostitu- 
zione della dott.ssa Barra Caracciolo Di Basciano Tommasina 
rinunciataria. i 


Iì presente decreto sarà trasmesso alla Corte del conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 14 giugno 1976 
Il Ministro: Dar FaLco 


Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 112 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami- 
natrice dell'esame in epigrafe, resistrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il prof. Nuzzolillo Luigi ha comunicato 
la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione 
predetta per impegni precedentemente assunti; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il prof. Polizzi Francesco, dirigente superiore medico del 
Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione 
esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chi- 
rugia plastica che si terrà a Roma il giorno 6 luglio 1976 in 
sostituzione del prof. Nuzzolillo Luigi rinunciatario. 


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delia 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 30 giugno 1976 
Il Ministro: DaL FaLco 


Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 121 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con 1 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami- 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il dott. Brugnola Franco ha comunicato la 
propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione pre- 
detta per motivi di servizio; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 

I dott. Ceccotti Sergio, direttore di divisione aggiunto del 
Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione 
esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di 
chirurgia plastica che si terrà a Roma il giorno 6 luglio 1976 
in sostituzione del dott. Brugnola Franco rinunciatario. 

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Guzzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

Roma, addì 30 giugno 1976 
Il Ministro: DAL FALCO 


Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 122 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 dol 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami- 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il dott. Romanelli Francesco ha comuni- 
cato la propria rinuncia all'incarico di segretario della com- 
missione predetta per motivi di servizio; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il dott. Michilli Rosario, direttore di sezione del Ministero 
della sanità è nominato segretario della commissione esamina. 
trice dell'esame nazionaie di idoneità a primario di chirurgia 
toracica che si terrà a Roma il giorno 30 luglio 1976 in sostitu- 
zione del dott. Romanelli Francesco rinunciatario. 

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 30 giugno 1976 
Il Ministro: Dar FaLco 


Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 110 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 330 del 13 dicembre 1976 


IL MINISTRO PER LA SANITA' 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedalicro, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami- 
natricc dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, resistro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il prof. Boniver Giuseppe ha comunicato 
la propria rinuncia all'incarico di componente della commis- 
sione predetta per motivi di salute; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Hl prof. Vece Angelo, primario degli ospedali riuniti per bam- 
bini di Napoli, è nominato componente della commissione esami. 
natrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di dietetica 
che si terrà a Roma il giorno 8 settembre 1976 in sostituzione 
del prof. Boniver Giuseppe rinunciatario. 


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dci conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 3 settembre 1976 
Ii Ministro: Dar FaLco 


Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 190 


IL MINISTRO PER LA SANITA' 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami- 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che la prof.ssa Simconi Mariella ha comunica- 
to la propria rinuncia all’incarico di componente della commis- 
sione predetta; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 
‘Il prof. Valenti Antonio, direttore di farmacia, dell'ospedale 
« Umberto I» di Mestre, è nominato componente della commis- 
sione esaminatrice dell'esame nazionale ‘di idoneità a direttore 
di farmacia che si terrà a Roma il giorno 30 settembre 1976 
in sostituzione della prof.ssa Simeoni Mariella rinunciataria. 


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 15 settembre 1976 
Il Ministro: DAL FALCO 


Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 208 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 330 del 13 dicembre 1976 


IL MINISTRO PER LA SANITA' 

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto im data 33 maggio 1976, con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami- 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il prof. Goretti Paolo ha comunicato la pro- 
pria rinuncia all'incarico di componente della commissione pre- 
detta per motivi di servizio; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 

Il prof. Quattrin Nevio, primario degli ospedali riuniti di 
Napoli, è nominato componente della commissione esaminatrice 
dell'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia che si 
terrà a Roma il giorno 27 luglio 1976 in sostituzione del profes- 
sor Goretti Paolo rinunciatario. 


I{ presente decreto sarà frasmesso alla Corte dei conti 
per ia registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 10 luglio 1976 
Il Ministro: Dar FaLco 


Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 106 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami- 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addi 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il prof. Chini Virgilio ha comunicato la 
propria rinuncia all'incarico di componente della commissione 
predetta per motivi di salute; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente delta Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il prof. Teodori Ugo, direttore della clinica medica generale 
e terapia medica, Università di Firenze, è nominato componente 
della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idonei- 
tà a primario di ematologia che si terrà a Roma il giorno 27 lu- 
glio 1976 in sostituzione del prof. Chini Virgilio rinunciatario. 


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 30 giugno 1976 
Il Ministro: Dar Faco 


Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 108 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
{0 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami. 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il prof. Zedda Giuseppe ha comunicato 
la propria rinuncia all'incarico di componente della commis- 
sione predetta per motivi di salute; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il prof. Bersani Antonio, primario dell'ospedale degli infermi 
di Medicina (Bologna), è nominato componente della commis- 
sione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario 
di ematologia che si terrà a Roma il giorno 27 luglio 1976 in 
sostituzione del prof. Zedda Giuseppe rinunciatario. 


Ii presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale detta 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 30 giugno 1976 
It Ministro: Dar Facco 


Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 109 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami. 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976. registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che la dott.ssa Menegazzo Fabrizi Luisa ha 
comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della 
commissione predetta poichè trovasi, in quella data, in congedo 
ordinario; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar 
zo 1969, n. 130; 

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il dott. Michilli Rosario, direttore di sezione del Ministero 
della sanità, è nominato segretario della commissione esami- 
natrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di emato- 
logia che si terrà a Roma il giorno 27 luglio 1976 in sostitu- 
zione della dott.ssa Menegazzo Fabrizi Luisa rinunciataria. 


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
epubblica italiana. 


Roma, addì 30 giugno 1976 
Il Ministro: Dar FALco 


Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 107 


6 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 330 del 13 dicembre 1976 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con 1l 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami 
matrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che la dott.ssa Macciotta Giovanna ha comuni 
cato la propria rinuncia all'incarico di segretario della com- 
missione predetta poichè trovasi in quella data in congedo 
‘ordinario; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il dott. Monteleone Renato, direttore di sezione del Mini- 
stero della sanità, è nominato .segretario della commissione esa- 
m:natrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di endocri. 
nologia che si terrà a Roma il giorno 2 settembre 1976 in sosti- 
tuzione della dott.ssa Macciotta Giovanna rinunciataria. 


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 23 agosto 1976 
Il Ministro: DAL FALCO 


Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 199 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto 11 proprio decreto in data 31 maggio 1976 con 1l 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami- 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il prof. Mortara Marcello ha comunicato 
la propria rinuncia all'incarico di componente della commis- 
sione predetta per motivi di salute; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il prof. Pelosio Carlo, primario del pio istituto S. Spirito ed 
ospedali riuniti di Roma, è nominato componente della com- 
missione csaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a pri 
mario di endocrinologia che si terrà a Roma il giorno 2 set- 
tembre 1976 in sostituzione del prof. Mortara Marcello rinun- 
ciatario. 


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 23 agosto 1976 
Il Ministro: Dar FALco 


Registrato alla Corte dei conti, addì 2/ ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 206 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono statì banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami- 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il prof. Malaguzzi Valeri Claudio ha comu- 
nicato la propria rinuncia all'incarico di componente della com- 
missione predetta per impegni precedentemente assunti; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il prof. Baschieri Lidio, direttore dell'istituto di patologia 
speciale medica e metodologia clinica, Università di Pisa, è no- 
minato componente della commissione esaminatrice dell'esame 
nazionale di idoneità a primario di endocrinologia che si terrà a 
Roma il giorno 2 settembre 1976 in sostituzione del prof. Mala- 
guzzi Valeri Claudio rinunciatario. 


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Guzzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 23 agosto 1976 
Il Ministro: DAL FALCO 


Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 198 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami. 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il presidente dell'ospedale « E. Muscatello » 
di Augusta (Ragusa) ha comunicato il decesso del prof. Ajello 
Gaetano; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il prof. Zurlo Anselmo, primario dell'ospedale civile « San 
Giovanni di Dio» di Crotone (Catanzaro) è nominato compo- 
nente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di 
idoneità a primario di endocriconologia che si terrà a Roma il 
giorno 2 settembre 1976 in sostituzione del prof. Ajello Gaetano 
deceduto. 


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 


per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 23 agosto 1976 
Il Ministro: Dar FALCO 


Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 197 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 330 del 13 dicembre 1976 7 


IL MINISTRO PER LA SANITA' 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con 1l 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il prof. Quattrin Nevio ha comunicato 
la propria rinuncia all'incarico di componente della commis- 
sione predetta per impegni precedentemente assunti; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il prof. Rossi Giovanni, primario dell'ospedale regionale di Vi. 
cenza, e nominato componente della commissione esaminatrice 
dell'esame nazionale di idoneità a primario di immunoemato- 
logia e servizio trasfusionale che si terrà a Roma il giorno 27 set. 
tembre 1976 in sostituzione del prof. Quattrin Nevio rinunciatario. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 6 settembre 1976 
Il Ministro: DAL FALCO 


Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 196 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con 1l 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che l'ospedale « Vittorio Emanuele II» di Ca- 
tania ha comunicato che il prof. Battiato Giuseppe è stato col 
locato a riposo in data 4 gennaio 1976; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il prof. Di Raimondo Francesco, primario dell'ospedale spe- 
cializzato in malattie infettive « L. Spallanzani» di Roma, è no- 
minato componente della commissione esaminatrice dell'esame 
nazionale di idoneità a primario di malattie infettive che si terrà 
a Roma il giorno 6 settembre 1976 in sostituzione del profes- 
sor Battiato Giuseppe rinunciatario. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 23 agosto 1976 
Il Ministro: DaL FALCO 


Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 194 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami. 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il prof. Matera Alfonso ha comunicato la 
propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione 
predetta poichè trovasi, in quella data, in congedo ordinario; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 siugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il prof. Satta Giuseppe, dirigente superiore medico del Mi- 
nistero della sanità, sede, è nominato presidente della commis- 
sione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario 
di malattie infettive che si terrà a Roma il giorno 6 settembre 
1976 in sostituzione del prof. Matera Alfonso rinunciatario. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 


per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 3 settembre 1976 
Il Ministro: DAL FALCO 


Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 195 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla. Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami- 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il prof. Cavalieri Sergio ha comunicato 
la propria rinuncia all'incarico di componente della commis- 
sione predetta per impegni precedentemente assunti; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il prof. Angioni Goffredo, primario degli ospedali riuniti di 
Cagliari, è nominato componente della commissione esaminatrice 
dell'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive 
che si terrà a Roma il giorno 6 settembre 1976 in sostituzione 
del prof. Cavalieri Sergio rinunciatario. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 23 agosto 1976 
Il Ministro: DaL FaLco 


Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 200 


8 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 330 del 13 dicembre 1976 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetia Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedalicro, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami. 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il prof. Marini Giovanni ha comunicato 
la propria: rinuncia all'incarico di componente della commis- 
sione predetta; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il prof. Mattace Raso Francesco, primario degli ospedali riu- 
niti per bambini di Napoli, è nominato componente della com- 
missione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a prima- 
rio di medicina legale c assicurazioni sociali che si terrà a 
Roma il giorno 4 ottobre 1976 in sostituzione del prof. Marini 
Giovanni rinunciatario. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 1° settembre 1976 
Il Ministro: Dar FaLco 


Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 219 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 


neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con 1l 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami- 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il prof. Lelli Giovanni ha comunicato la 
«propria rinuncia all'incarico di componente della commissione 
predetta per impegni precedentemente assunti; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 

Il prof. Linoli Odoardo, primario degli ospedali riuniti S. Ma- 
ria Sopra i Ponti di Arezzo, è nominato componente della com- 
missione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a pri 
mario di medicina legale e delle assicurazioni sociali che si 
terrà a Roma il giorno 4 ottobre 1976 in sostituzione del prof. Lelli 
Giovanni rinunciatario. 


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 1° settembre 1976 
II Ministro: Dar FaLco 


Registrato alla Corte dei conti, addì 21 pitobre 1926 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 220 


IL MINISTRO PER LA SANITA' 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami- 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il prof. Braibanti Tullio ha comunicato 
la propria rinuncia all'incarico di componente della commis- 
sione predetta per motivi di salute; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;- 


Decreta: 

Il prof. Oliva Luigi, direttore dell'istituto di radiologia della 
Università di Genova, è nominato componente della commissio- 
ne esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di 
medicina nucleare che si terrà a Roma il giorno 12 luglio 1976 
in sostituzione del prof. Braibanti Tullio rinunciatario. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione c pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. : 


Roma, addì 12 luglio 1976 
Il Ministro: DaL FALCO 


Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 123 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami. 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il prof. Buffoni Lorenzo ha comunicato 
la propria rinuncia all'incarico di componente della commis- 
sione predetta; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il prof. Bisaro Aristide, primario dell'ospedale civile di Udine, 
è nominato componente della commissione esaminatrice dello 
esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia che si 
icnnà a Roma il giorno 28 settembre 1976 in sostituzione dei 
prof. Buffoni Lorenzo rinunciatario. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 6 settembre 1976 
i Il Ministro: Dar Fauoo 


Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 209 i 


Supplemento ordinario alla GAZZETFA UFFICIALE n. 330 del 13 dicembre 1976 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
nietà per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con 31) 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami- 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che la dott.ssa Camera Anna Paola ha comuni- 
cato la propria rinuncia all'incarico di segretario della com- 
missione predetta per motivi di servizio; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l’art. 50 del decreto dei Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 
La dott.ssa Fossati Magda, direttore di divisione aggiunto 


del Ministero della sanità, è nominata segretario della commis- 
sione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario 
di neurologia che si terrà a Roma il giorno 20 settembre 1976 


in sostituzione della dott.ssa Camera Anna Paola rinunciataria. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 13 settembre 1976 
Il Ministro: DAL FALCO 


Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 218 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
ne:tà per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con 1l 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami- 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Censiderato che il prof. Poggiolini Duilio ha comunicato 
la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione 
predetta per motivi di servizio; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 

Il prof. Vetere Carlo, dirigente superiore medico del Mi- 
nistero: della sanità è nominato presidente della commissione 
esaminatrice dell'esame nazionale. di idoneità a. primario di 
neuropsichiatria infantile che si terrà a Roma il giorno 19 lu- 
glio 1976 in- sostituzione del prof. Poggiolini Duilio rinuncia. 
tario. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

Roma, addì 14 luglio 1976 
Il Ministro: DAL FALCO 


Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sarutà, foglio n. 115 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami- 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agoto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che la profssa Breschi Fulvia ha comunicato 
la propria rinuncia all'incarico di componente della commis- 
sione predetta per impegni precedentemente assunti; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 

Il prof. Crosato Francesco, primario dell'ospedale « Angeli 
Custodi » di Trento, è nominato componente della commissione 
esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neu- 
ropsichiatria infantile che si terrà a Roma il giorno 19 lu- 
glio 1976 in sostituzione della prof.ssa Breschi Fulvia rinun- 
ciataria. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 14 luglio 1976 
Il Ministro: DaL FALCO 


Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 116 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; : 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami. 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il prof, Turinese Andrea ha comunicato 
la propria rinuncia all'incarico di componente della commis- 
sione predetta per impegni precedentemente assunti; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 

Il prof. Grimaldi Giuseppe, primario dell'ospedale « Umber- 
to I» di Enna, è nominato componente della commissione esami 
natrice. dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsi- 
chiatria infantile che si terrà a Roma il giorno 19 luglio 1976 
in sostituzione del prof. Turinese Andrea rinunciatario. 

Il presente decreto sarà. trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 30 giugno 1976 
Il Ministro: DAL FALCO 


Registrato a'la Corte dei conti, addì 11 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 117 
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IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggro 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 asosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il prof. Vichy Gianfranco ha comunicato 
la propria rinuncia all'incarico di componente della commis- 
sione predetta per impegni precedentemente assunti; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il prof. Fossati Franco, primario dell'ospedale maggiore 
di Milano è nominato componente della commissione esamina- 
trice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuroradio- 
logia che si terrà a Roma il giorno 16 luglio 1976 in sostituzione 
del prof. Vichy Gianfranco rinunciatario. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delia 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 30 giugno 1976 
Il Mtnistro: Da FaLco 


Registrato alla Corte dei conti. addì il ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 113 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto 1l proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami- 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il prof. Macarini Neopolo ha comunicato 
la propria rinuncia all'incarico di componente della commis- 
sione predetta per motivi di lavoro; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 139; 

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il prof. Sannazzari Gian Luca, direttore dell'istituto di radio- 
logia dell'Università di Torino, è nominato componente della com- 
missione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a prima- 
rio di neuroradiologia che si terrà a Roma il giorno 16 luglio 
1976 in sostituzione del prof. Macarini Neopolo rinunciatario. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dci conti 


per la resistrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 30 giugno 1976 
Il Ministro: DaL FALCO 


Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 114 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 330 del 13 dicembre 1976 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
ncìl supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami- 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il dott. Maggi Daniele ha comunicato la 
propria rinuncia all’incarico di presidente della commissione 
predetta per impegni precedentemente assunti; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Deereta: 

Il prof. Colombini Marino, dirigente superiore medico del 
Ministero della sanità, è nominato presidente della commis- 
sione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario 
di odontoiatria e stomatologia che si terrà a Roma il giorno 
7 settembre 1976 in sostituzione del dott. Maggi Daniele rinun- 
ciatario. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la regisirazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 3 settembre 1976 
Il Ministro: DAL FaLco 


Resistrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 207 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami. 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dci conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il prof. D'Atri Giulio ha comunicato la 
propria rinuncia all'incarico di componente della commissione 
predetta per motivi di salute; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 siugno 1972, n 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 

Il prof. Cscpanyi Giorgio, primario dell'ospedale civile e Ben- 
fratelli di Palermo, è nominato componente della commissione 
esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di odon- 
toiatria e stomatologia che si terrà a Roma il giorno 7 settem- 
bre 1976 in sostituzione del prof. D'Atri Giulio rinunciatario. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 3 settembre 1976 
Il Ministro: Dal FALCO 


Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 19% 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 330 del 13 dicembre 1976 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto 11 proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami- 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il rag. Della Gatta Gaetano ha comunicato 
Ja propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione 
predetta per impegni di servizio; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista Ja legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il dott. Ungaretti Giuseppe, direttore di sezione del Mini- 
stero della sanità, è nominato segretario della commissione esa- 
mimatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di odon- 
tolatria e stomatologia che si terrà a Roma il giorno 7 settem- 
bre 1976 in sostituzione del rag. Della Gatta Gaetano rinun- 
ciatario. 


Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 3 settembre 1976 
Il Ministro: DAL FALCO 


Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 192 


IL MINISTRO PER LA SANITA' 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto 11 proprio decreto in data 31 maggio 1976 con 1l 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami- 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il prof. Satta Giuseppe ha comunicato la 
propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione 
predetta per motivi di servizio; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 

Il prof. Colombini Marino, dirigente medico superiore del 
Ministero della sanità, sede, è nominato presidente della com- 
missione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a prima- 
rio di recupero e rieducazione funzionale che si terrà a Roma 
11 giorno 17 settembre 1976 in sostituzione del prof. Satta Giu- 
seppe rinunciatario. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

Roma, addì 28 luglio 1976 
II Ministro: Dar FaLco 


Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1976 
Registro n. 6 Samtà, foglio n. 193 
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; IL MINISTRO PER LA SANITA’ 

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami- 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il prof. Villano Francesco ha comunicato 
la propria rinuncia_all'incarico di componente della commis- 
sione predetta per impegni precedentemente assunti; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l'art. 50 del decreto del Presidenie della Repubblica 
30 siugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il prof. Serafini Umberto, direttore dell'istituto malattie tro- 
picali dell’Università di Roma, è nominato componente della com- 
missione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario 
di reumatologia che si terrà a Roma il giorno 16 settembre 
1976 in sostituzione del prof. Villano Francesco rinunciatario. 


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 3 scttembre 1976 
Il Ministro: DAL FALCO 


Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 217 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami- 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n, 5, foglio n. 134; 

Considerato che il prof. Santilii Enzo ha comunicato la 
propria rinuncia all'incarico di componente della commissione 
predetta; 

Visto il decreto .del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il prof. Iandolo Costantino, primario del pio istituto S. Spi- 
rito ed ospedali riuniti di Roma, è nominato componente della 
commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a 
primario di reumatologia che si terrà a Roma il giorno 16 set- 
tembre 1976 in sostituzione del prof. Santilli Enzo rinunciatario. 


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e ‘pubblicato nella Gazze:ta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 3 settembre 1976 
Il Ministro: DAL FaLco 


Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 216 
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IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
metà per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con 1l 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami- 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il prof. Scapato Antonio ha comunicato 
la propria rinuncia all'incarico di componente della commis- 
sione predetta per impegni precedentemente assunti; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il prof. Ponzetta Giovanni, primario dell'ospedale S. Giuseppe 
da Copertino di Copertino (Lecce), è nominato componente 
della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità 
a primario di reumatologia che si terrà a Roma il giorno 16 set- 
tembre 1976 in sostituzione del prof. Scapato Antonio rinuncia- 
tario. 


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 3 settembre 1976 
Il Ministro: DAL FaLco 


Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 215 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con 1l 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami- 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che 11 prof. Nuzzolillo Luigi ha comunicato 
la propria rinuncia all’incarico di presidente della commissione 
predetta per impegni precedentemente assunti; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 


Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il prof. Giannico Luigi, dirigente generale, direttore genera. 
le servizi igiene pubblica del Ministero della sanità, è nominato 
presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale 
di idoneità a primario di virologia che si terrà a Roma il 


giorno 20 luglio 1976 in sostituzione del prof. Nuzzolillo Luigi 
rinunciatario. 


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 


per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 25 giugno 1976 
II Ministro: DAL FaLco 


Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 104 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 330 del 13 dicembre 1976 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami- 
natrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il prof. Giuliani Bruno ha comunicato la 
propria rinuncia all'incarico di componente della commissione 
predetta per motivi di servizio; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il prof. Bugiardini Giuseppe, dell'ospedale policlinico S. Orsola 
di Bologna, è nominato componente della commissione esamina- 
trice dell'esame nazionale di idoneità a primario di virologia 
che si terrà a Roma il giorno 20 luglio 1976 in sostituzione del 
prof. Giuliani Bruno rinunciatario. 


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 30 giusno 1976 
Il Ministro: DaL FaLco 


Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 118 


IL MINISTRO PER LA SANITA’ 


Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di ido- 
neità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa 
all'anno 1975; 

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 con il 
quale si è provveduto alla nomina della commissione esami. 
natrice dell’esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, 
addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134; 

Considerato che il prof. Scartozzi Paolo, ha comunicato 
la propria rinuncia all'incarico di componente della commis- 
sione predetta per motivi di servizio; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 mar- 
zo 1969, n. 130; 

Visto l’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 
30 siugno 1972, n 748; 

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 


Decreta: 


Il prof. Andreoni Orazio, primario dell'ospedale maggiore della 
Carità di Novara, è nominato componente della commissione 
esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di viro- 
logia che si terrà a Roma il giorno 20 luglio 1976 in sostitu- 
zione del prof. Scartozzi Paolo rinunciatario. 


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, addì 10 luglio 1976 
Ii Ministro: Dal FaLco 


Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1976 
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 105 


(12929) 
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ANTONIO SESSA, direttore 


Dino EGIDIO MARTINA, redattore 
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